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Het Sterrenbeeld 35, 5215 MK, 's-Hertogenbosch, het vervangen 
brandbeveiligingssysteem Fr. magazijn en plaatsen van de blusgas 


Omgevingsvergunning v erlengen van de beslistermijn 

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum 

Het Sterrenbeeld 35, 5215 MK, 's-Hertogenbosch, het vervangen brandbeveiligingssysteem Fr. magazijn 
en plaatsen van de blusgas, milieu passend binnen de vergunning, WB00034274, 15-11 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum 
staat vermeld. 
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